STANISLAW 


(hrzanowski 


EMERYTOWANY PROFESOR ZWYCZAJNY 
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, В. WIEZIEN 
OBOZU W OSWIECIMIU, ODZNACZONY ORDE- 
КЕМ SZTANDARU PRACY II KLASY, DWU- 
KROTNIE ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI, KRZY- 
ZEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POL- 
SKI, KRZYZEM PARTYZANCKIM I IN. ODZNA- 
CZENIAMI PANSTWOWYMI ORAZ ZLOTA OD- 
ZNAKA HONOROWA NOT, ZLOTA ODZNAKA 
ZA PRACE SPOLECZNA DLA M. KRAKOWA 
I HONOROWA ODZNAKA POLITECHNIKI KRA- 
KOWSKIEJ ORAZ SZEREGIEM INNYCH MEDALI 

I ODZNACZEN 


zmart nagle уу dniu 25 grudnia 1979 г. w Krakowie, 
przezywszy lat 80. 


MSZA SWIETA ZALOBNA odbedzie sie w czwartek 

dnia 3 stycznia 1980 roku o godz. 9.15 w kaplicy na 

cmentarzu Rakowickim, po czym nastapi odprowa- 

dzenie Zmarlego па miejsce wiecznego spoczynku. 
W glebokim smutku: 


ZONA Z RODZINA. 


М.Р Y. К. 
Рогій Ustug Pogriebowyeh ғ 1 
ee rue D. х. MW - м 


